रजिस्ट्री सं . डी . एल.- 33004/99 

- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 80 ] 
No. 80 ] 


( 1 ) 


1 


883 GI / 2023 


सी . जी . डी . एल . अ . - 09022023-243544 


क्रम स्थापित भारतीय मानकों की संख्या , वर्ष 
तथा शीर्षक 

सं 
. 


( 2 ) 


1993 

सत्यमेव जयते 

का 


आई एस 828 ( भाग 1 ) : 2023 
क्रिकेट बैट -विशिष्टि 


CG - DL - E - 09022023-243544 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 7 फरवरी , 2023 

संदर्भ : HQ - PUB013 / 1 / 2020 - PUB - BIS ( 514 ) . – भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 2018 के नियम 15 के 
उपनियम ( 1 ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण 
इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं , तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं । चौथे स्तंभ में दिये 
गये मानकों के विवरण , यदि कोई हो तो वे भी साथ - साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए 
जाने हैं | 


भाग 1 चमड़े की गेंद के उपयोग के लिए 

( तीसरा पुनरीक्षण ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , फरवरी 9 , 2023 / माघ 20 , 1944 

NEW DELHI , THURSDAY , FEBRUARY 9 , 2023 / MAGHA 20 , 1944 


भाग III– खण्ड 4 

PART III— Section 4 


भारतीय मानक ब्यूरो 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 


अनुसूची 
प्रतिस्थापन तिथि 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


( 3 ) 


2 फरवरी 2023 


( 1 ) 


भारतीय मानकों , यदि वापस 
लिए जाने हैं , की संख्या , वर्ष 
तथा शीर्षक 


आई एस 828 : 1979 
क्रिकेट बैट के लिए विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


वापस होनें की 
तिथि 


( 5 ) 


2 मार्च 2023 


2 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 
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आई एस 1055 : 2023 

निकोटीन सल्फेट विलयन – विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 2746 : 2023 
स्प्रिंग बोर्ड – विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 3660 ( भाग 8 ) : 2023 / आई एस 
ओ 2393 : 2014 

प्राकृतिक रबड़ की परीक्षण विधियाँ 
भाग 8 रबड़ परीक्षण मिश्रण – तैयारी , 
मिश्रण और वल्कनीकरण उपकरण और 
प्रक्रियाएं 
( तीसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 3660 ( भाग 13 ) : 2023 / आई एस 
ओ 4660 : 2020 


प्राकृतिक रबड़ की परीक्षण विधियाँ 

भाग 13 रंग का निर्धारण 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 3708 ( भाग 10 ) : 2023 / आई एस 
ओ 1802 : 1992 


- 

प्राकृतिक रबड़ लैटेक्स की परीक्षण पद्धतियाँ 
भाग 10 प्राकृतिक रबड़ लैटेक्स सांद्रण - 
बोरिक एसिड मात्रा का निर्धारण 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 3800 : 2023 
बैटिंग के दस्ताने – विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 3923 2023 
क्रिकेट बल्लेबाज और विकेट कीपर के लेग 


गार्ड – विशिष्टि 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 4929 : 2023 
डाइक्लोरवॉस , तकनीकी विशिष्टि 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


2 फरवरी 2023 


2 फरवरी 2023 


2 फरवरी 2023 


2 फरवरी 2023 


2 फरवरी 2023 


2 फरवरी 2023 


2 फरवरी 2023 


2 फरवरी 2023 


आई एस 1055 1984 
निकोटीन सल्फेट विलयन के 


लिए विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 2746 : 1964 

स्प्रिंग बोर्ड के लिए विशिष्टि 


आई एस 3660 ( भाग 8 ) : 

1999 


प्राकृतिक रबड़ की परीक्षण 
विधियाँ 
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भाग 8 मानक मिश्रण में रबड़ 
मिलाना तथा वल्कनीकरण [ एन 


आर : 9 ] 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 3660 ( भाग 13 ) : 

1997 

प्राकृतिक रबड़ की परीक्षण 
विधियाँ 
भाग 13 रंग का निर्धारण ( एन 


आर : 14 ) 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 3708 ( भाग 10 ) : 

1986 

प्राकृतिक रबड़ लैटेक्स की 
परीक्षण पद्धतियाँ 
भाग 10 बोरिक एसिड का 
निर्धारण [ एन आर एल : 17 ] 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 3800 : 1983 
बैंटिंग के दस्ताने के लिए विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 3923 : 1983 
क्रिकेट बल्लेबाज और विकेट 
कीपर के लेग गार्ड के लिए 
विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 4929 1978 
: 
डाइक्लोरवॉस , तकनीकी के लिए 

विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


[ भाग III– खण्ड 4 ] 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


आई एस 5277 : 2023 

डाइक्लोरवॉस , इमल्सिफिएबल कॉन्सेंट्रेटस 
-विशिष्टि 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 5551 : 2023 

वारफ़रीन - सोडियम , तकनीकी – विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 7976 : 2023 
फोरेट , तकनीकी - विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 8024 2023 
फॉर्मोथियोन तकनीकी विलयन 

विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 8267 : 2023 

डेलापोन - सोडियम , तकनीकी – विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


आई एस 9316 ( भाग 8 ) : 2023 / आई एस 
ओ 1657 : 1986 

रबड़ लेटेक्स के परीक्षण के तरीके 


भाग 8 कुल आयरन का निर्धारण 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 12501 : 2023 
फेरबाम , तकनीकी – विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 12562 : 2023 
फेरबाम वेटेबल पाउडर्स – विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 14160 : 2023 

सिमाज़ीन घुलनशील पाउडर – विशिष्टि 

- 

( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 16150 ( भाग 1 ) : 2023 

मत्स्य आहार – विशिष्टि 

भाग 1 कार्प आहार 

( पहला पुनरीक्षण ) 


2 फरवरी 2023 


2 फरवरी 2023 


2 फरवरी 2023 


2 फरवरी 2023 


2 फरवरी 2023 


2 फरवरी 2023 


2 फरवरी 2023 


2 फरवरी 2023 


2 फरवरी 2023 


2 फरवरी 2023 


आई एस 5277 : 1978 
डाइक्लोरवॉस , इमल्सिफिएबल 
कॉन्सेंट्रेटस के लिए विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 5551 : 1970 
वारफ़रीन - सोडियम , तकनीकी के 

लिए विशिष्टि 


आई एस 7976 : 1976 

फोरेट , तकनीकी के लिए विशिष्टि 


आई एस 8024 : 1976 
फॉर्मोथियोन तकनीकी विलयन 

के लिए विशिष्टि 


आई एस 8267 : 1976 

डेलापोन - सोडियम , तकनीकी के 
लिए विशिष्टि 


आई एस 9316 ( भाग 8 ) : 
1987 


रबड़ लेटेक्स के परीक्षण के तरीके 

भाग 8 कुल आयरन का निर्धारण 

[ आर एल : 8 ] 


आई एस 12501 : 1988 
फेरबाम , तकनीकी के लिए 
विशिष्टि 


आई एस 12562 : 1988 
फरबाम डब्लु 

पी विशिष्टि 


आई एस 14160 : 1994 

सिमाज़िन घुलनशील पाउडर – 

विशिष्टि 


आई एस 16150 ( भाग 1 ) : 

2014 


मत्स्य आहार 


• विशिष्टि 


भाग 1 कार्प आहार 


3 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


4 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 
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आई एस 16150 ( भाग 3 ) : 2023 
मत्स्य आहार विशिष्टि 

भाग 3 समुद्री श्रिम्प आहार 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 18062 : 2023 
जंगली गेंदा का तेल – विशिष्टि 


आई एस 18133 : 2023 / आई एस ओ 

12099 2017 


पशु आहार सामग्री , अनाज और पिसे हुए 
अनाज उत्पाद नियर इन्फ्रारेड 
स्पेक्ट्रोमेट्री अनुप्रयोग हेतु दिशानिर्देश 


आई एस 18136 : 2023 / आई एस ओ 

17180 2013 


पशु आहार सामग्री – वाणिज्यिक अमीनो 
एसिड उत्पादों और पूर्वमिश्रणों में लाइसिन , 

मेथियोनिन और थ्रेओनिन का निर्धारण 


आई एस 18137 : 2023 / आई एस ओ 

6870 : 2002 

पशु आहार सामग्री – ज़ेरेलेनोन का 
गुणात्मक निर्धारण 


आई एस 18138 : 2023 / आई एस ओ 

6493 : 2000 


पशु आहार सामग्री – स्टार्च की मात्रा का 
निर्धारण – पोलरिमेट्रिक पद्धति 


आई एस 18141 : 2023 / आई एस ओ 
6655 1997 


पशु आहार सामग्री - तनु हाइड्रोक्लोरिक 
एसिड में पेप्सिन के साथ उपचार के बाद 
घुलनशील नाइट्रोजन की मात्रा का निर्धारण 


आई एस 18142 : 2023 / आई एस ओ 

5510 1984 


पशु आहार सामग्री – उपलब्ध लायसिन का 
निर्धारण 


आई एस 18143 : 2023 / आई एस ओ 
17375 2006 


पशु आहार सामग्री – एफ्लाटॉक्सिन बी 1 

का निर्धारण 


2 फरवरी 2023 


2 फरवरी 2023 


2 फरवरी 2023 


2 फरवरी 2023 


2 फरवरी 2023 


2 फरवरी 2023 


2 फरवरी 2023 


2 फरवरी 2023 


2 फरवरी 2023 


आई एस 16150 ( भाग 3 ) : 

2014 


मत्स्य आहार विशिष्टि 
भाग 3 समुद्री श्रिम्प आहार 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 
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लागू नहीं 


लागू नहीं 


2 मार्च 2023 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 
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29 


SI 

No. 


( 1 ) 


1 


2 


3 


आई एस 18144 2023 / आई एस ओ 
17372 : 2008 


4 


पशु आहार सामग्री – इम्यूनोएफिनिटी 
कॉलम क्रोमैटोग्राफी और उच्च दक्षता द्रव 
क्रोमैटोग्राफी द्वारा ज़ेरेलेनोन का निर्धारण 


Ref : HQ - PUB013 / 1 / 2020 - PUB - BIS ( 514 ) .— In pursuance of Sub - rule ( 1 ) of Rule ( 15 ) of the Bureau of 
Indian Standards Rules , 2018 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards , particulars of 
which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated 
against it in third column . The particulars of the standards , if any which are given in the fourth column shall also 
remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column . 

SCHEDULE 

Date of 

Establishment 


( 2 ) 


No. , Year & Title of the Indian 
Standards Established 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 
( Department of Consumer Affairs ) 
NOTIFICATION 

New Delhi , the 7th February , 2023 


IS 828 ( Part 1 ) : 2023 
Cricket Bats Specification 
Part 1 For Leather Ball Use 
( Third Revision ) 


IS 1055 : 2023 

Nicotine Sulfate Solution 

Specification 
( Second Revision ) 


पी . राजेश , वैज्ञानिक एफ एवं उप महानिदेशक ( आई टी एस , पी आर टी , टी एन एम ) 

[ विज्ञापन- III / 4 / असा . / 606 / 2022-23 ] 


2 फरवरी 2023 


IS 2746 : 2023 

Spring Boards - Specification . 

( First Revision ) 


IS 3660 ( Part 8 ) : 2023 / ISO 2393 : 
2014 

Methods of Test for Natural Rubber 

Part 8 Rubber Test Mixes 


( 3 ) 


2 Feb 2023 


2 Feb 2023 


लागू नहीं 


2 Feb 2023 


2 Feb 2023 


No. , Year & Title of the 
Indian Standards to be 
withdrawn , if an 


IS 828 1979 

Specification for Cricket Bats 
( Second Revision ) 


IS 1055 1984 

Specification for Nicotine 

Sulphate Solution 

( First Revision ) 


लागू नहीं 


IS 2746 : 1964 

Specification for Spring Boards 


IS 3660 ( Part 8 ) : 1999 
Methods of Test for Natural 
Rubber 

Part 8 Mixing and Vulcanization 


5 


Date of 
withdrawal 


( 5 ) 


2 March 2023 


2 March 2023 


2 March 2023 


2 March 2023 


6 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 
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Preparation , Mixing and 
Vulcanization - Equipment and 

Procedures 


( Third Revision ) 


IS 3660 ( Part 13 ) : 2023 / ISO 4660 : 
2020 

Methods of Test for Natural Rubber 

Part 13 Determination of Colour 
( Second Revision ) 


IS 3708 ( Part 10 ) : 2023 / ISO 1802 : 
1992 


Methods of Test for Natural Rubber 
Latex 


Part 10 Natural Rubber Latex 
Concentrate Determination of 

Boric Acid Content 

( Second Revision ) 


IS 3800 : 2023 

Batting Gloves - Specification 

( Second Revision ) 


IS 3923 2023 

Leg Guards for Cricket Batsmen and 
Wicket Keepers - Specification 

( Second Revision ) 


IS 4929 : 2023 
Dichlorvos , Technical 

Specification 
( Second Revision ) 


IS 5277 : 2023 

Dichlorvos , Emulsifiable 
Concentrates - Specification 
( Second Revision ) 


IS 5551 : 2023 

Warfarin - Sodium , Technical 


Specification 

( First Revision ) 


2 Feb 2023 


2 Feb 2023 


2 Feb 2023 


2 Feb 2023 


2 Feb 2023 


2 Feb 2023 


2 Feb 2023 


of Rubber in Standard 
Compound [ NR : 9 ] 
( Second Revision ) 
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IS 3660 ( Part 13 ) : 1997 
Methods of Test for Natural 
Rubber 


Part 13 Determination of Colour 
( NR : 14 ) 

( First Revision ) 


IS 3708 ( Part 10 ) : 1986 
Methods of Test for Natural 
Rubber Latex 


Part 10 Determination of Boric 
Acid [ NRL : 17 ] 

( First Revision ) 


IS 3800 1983 

Specification for Batting Gloves 
( First Revision ) 


IS 3923 1983 
Specification for Leg Guards for 
Cricket Batsmen and Wicket 

Keepers 
( First Revision ) 


IS 4929 1978 

Specification for Dichlorvos , 

Technical 


( First Revision ) 


IS 5277 : 1978 
Specification for Dichlorvos , 
Emulsifiable Concentrates 

( First Revision ) 


IS 5551 : 1970 

Specification for Warfarin 
Sodium , Technical 


2 March 2023 


2 March 2023 


2 March 2023 


2 March 2023 


2 March 2023 


2 March 2023 


2 March 2023 
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12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


IS 7976 : 2023 

Phorate , Technical Specification 

( First Revision ) 


— 


IS 8024 2023 

Formothion Technical Solutions 

Specification 
( First Revision ) 


IS 8267 : 2023 
Dalapon - Sodium Technical 


Specification 
( First Revision ) 


IS 9316 ( Part 8 ) : 2023 / ISO 1657 : 

1986 

Methods of Test for Rubber Latex 
Part 8 Determination of Total Iron 
( First Revision ) 


IS 12501 2023 

Ferbam , Technical Specification 
( First Revision ) 


IS 12562 2023 
Ferbam Wettable Powders 

Specification 

( First Revision ) 


IS 14160 : 2023 
Simazine Wettable Powders 

Specification 
( First Revision ) 
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